STANISLAW JURKOWSKI 


tokarz metalowy 


przeżywszy lat 28, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 8. maja 1914 roku. 
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W ciezkim smutku pograzona matka, bracia i siostry zapraszaja Krewnych, 

Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych na obrzęd pogrzebowy — który 

odbędzie się w niedzielę dnia 10. b. m. o godzinie 4. po południu z domu 
przedpogrzebowego na cmentarzu na miejsce wiecznego spoczynku.. 


Zakład „Stow. Kasy pogrzebowaj'* w Krakowie. Drukarnia Zwwzkowa w Krakowie 


